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PART III 


Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


( 2 ) 


( 1 ) 


നമ്പർ . സി 2 / 286 / 2021 സിറ്റിഇ . 


2021 ഫെബ്രുവരി 17 . 


നമ്പർ ഡി 5 25 2021 . 


2021 ഫെബ്രുവരി 11 , 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2019 ഏപ്രിൽ 


മാസത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . ആട്ടോമൊബൈൽ 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1988 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഡായിംഗ് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ രവിവർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫൈൻ 
ആർട്ട്സ് നിന്നും 102 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീ . ആർ . പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


എൻ ജി നി യ റിംഗ് 18 413 6 22 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ( പകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീ . ശാശ്വത് ശശീന്ദ്രൻ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി . സി . ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു , 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ട ങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 
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നമ്പർ ഡി 3 253 2021 . 


2021 ഫെബ്രുവരി 22 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യു ടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 8-4-2021 , 2 മണി . 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 8-4-2021 , 3 മണി . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9-4-2021 , 
11 മണി . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 ഏപിൽ 
മാസ ത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ എൻ . എസ് . എസ് . പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ് , പന്തളത്തു നിന്നും 84030265 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീ . വൈശാഖ് പി . കൃഷ്ണൻ എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെ ട്ടു പോയിരിക്കു ന്നു . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ട ങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ , തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ , 
ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് . താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും X 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വില 
നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേ ണ്ട താണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് . 


നമ്പർ ഡി 3 403 2021 . 


2021 ഫെബ്രുവരി 22 . 


No. D3-163 / 2021 / GCEK . 


6th March 2021 . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സസ് എൻജിനിയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് 
വട്ടിയൂർക്കാവ് നിന്നും 84040052 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീ . ഷമീർ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ട ങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


Sealed tenders are invited for construction of truss 
work in the space between Basic Workshop and Hydraulic 
Lab of ME Block of Govt . College of Engineering , 
Kannur . 

PAC X 1,38,600 . 


Cost of tender form : 


Original X 452 . 


Duplicate_8 226 . 


By Post ( Original ) X 452 + 3 30 
Last date and time of sale of tender form — 8-4-2021 , 


2 p.in. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം , 

( ഒപ്പ് ) 
തിരുവനന്തപുരം . 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ . 


Last date and time of receipt of tender - 8-4-2021 , 
3 p . m .. 

Date and time of opening of tender — 9-4-2021 , 
11 a.m. 


ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , കണ്ണൂർ 


ലഘുദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി3-16382021 / ജി . സി . ഇ . കെ . 


2021 മാർച്ച് 6 . 


കണ്ണൂർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിൽ ബേസിക് 
വർക്ക്ഷോപ്പ് ലാബിനും ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലാബിനും ഇടയിൽ 
ടസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ മുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ വെച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non - refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . Cost 
of tender form is only acceptable by money order or cash 
remittance to this office . As per condition the tenderer 
should send along with his tender an agreement executed 
and signed in Kerala Stamp Paper value of X 200 and 
Earnest Money Deposit 1 % of the total cost of articles 
tendered . Tenders without agreement , tender form and 
Earnest money deposit will be rejected . 


അടങ്കൽ തുക ? 1,38,600 . 


: 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ ? 452 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്_ X 226 . 
തപാൽ വഴി- 452 + 3 30 . 


( Sd . ) 


Govt . College of Engineering , 
Kannur . 


Principal . . 
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